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zt ch (Pseudaletia separata (Walker) ) 
生殖 和 柔和 统 的 解 乔 
位 ee 


(东北 农 学 院 ) 


ME ”本 广内 容 是 研究 粘 虫 (Psendaletia separata (Walker)) 生殖 条 统 的 形态 构造 。 全 文 分 为 雄 
性 内 部 生殖 器 .雄性 外 部 生殖 器 雄性 内 部 生殖 器 及 时 性 外 部 生殖 器 四 部 分 。 

粘 虫 的 雄性 内 生殖 器 中 ,有 举 丸 一 对 AGHA Ses. PRA SAR ae MN RA 
ROTHER 射精 管 分 成 复 射 精 管 及 单 有 射 精 管 两 部 分 。 雄 性 外 生殖 器 的 构造 极为 复杂 ， 第 9 ATS 
板 分 别 形成 马鞭 状 的 背 兜 及 基 腹 绝 ; 第 10 TRAM RIE FAA RISES UBS AME 
性 外 生殖 器 中 的 大 部 分 ,其 项 上 和 角 具 长 移 1 毫米 的 蜂 刺 一 枚 ,此 为 本 种 特征 之 一 ,可 以 此 与 近似 种 区 别 ; 阳 区 
由 基部 球状 的 阴茎 性 和 端 部 柄 状 的 阳 苍 晃 粗 成 ， ARA 阳 世 及 角 状 器 ;雄性 外 生殖 器 中 有 关 器 宜 的 肌肉 来 源 
IETS. 

ABET RA REAME ERD RE 精 球 柄 及 条 带 三 部 分 。 

HEREA ALS NSN, A SHOP, ARE So HE, 后 者 
a ATP RSD» PRONE a aS Ah AE TT OS SRA KAR PRE 
BUDE, PA ET A FE HH Uk Be SS OA FES ASRS 附 腺 一 对 , 与 附 
RIARE, RARA MREL FUE FEO ASHENE. MEES AEF BS AE A SS MAAT 
FRESE BARRED HA OAS, SS SEF AER 5 POSS BS 8、9 
腹 节 粗 成 , 非 呈 特殊 构造 。 


—. BY A 

$5 th (Pseudaletia separata (Walker)) 是 世界 性 禾 谷 类 作物 的 大 害虫 ,有关 写 的 研究 
SRK BS , 但 对 其 生殖 系 和 莹 解 章 研 究 的 报导 傈 属 少见 。 仅 Franclemont (1951) 在 一 篇 讨 
论 粘 虫 “ 属 * 名 的 文章 中 ,全 答 制 了 粘 虫 类 多 种 肉 \ 雁 性 生 歼 器 的 形态 图 , 唯 对 它们 的 文字 搁 
UAB. IG, Callaham 和 Chapin (1960) Xt MARSH (Pseudaletia unipuncta (Haworth)) 
RY AE SA BE ch PE AE 

该 类 昆虫 生殖 系 狗 的 研究 , 除 具 有 形态 学 之 意义 外 ,从 能 作为 种 的 鉴定 依据 。 国 内 近 
年 来 在 烙 虫 越冬 及 迁 飞 惠 题 上 还 有 疑 间 ， 其 他 如 近似 种 的 章 题 亦 未 全 部 清楚 ,本 文 之 研究 
结果, 希 能 对 类 虫 的 有 关 研 究 工作 有 所 助 俭 。 

SC Al ALR AIR S'S BS A EARS Callaham〈1958) 的 命名 方法 ， 雄性 外 生殖 器 则 
依据 Pierce〈1909) 及 Ogato 等 (1957) 的 命名 法 , 中 文 名 称 则 依照 “昆虫 学 名 词 ~《 中 国 科 
学 院 ,1954) 及 “英汉 昆虫 学 辞典 ` 刘 尝 乐 等 ;1962) 译 出 ,人 消 无 统一 译名 考 由 作者 芯 拟 。 


=. HEERKE 
(—) AREZ (A 1) 
主要 由 一 对 吝 九 、 一 对 输精管 、 由 畔 业 管 膨大 而 成 的 一 对 赃 精 囊 、 开口 在 阳 艺 豆 基 部 


`” (KAF 1962 年 10 月 31 日 收 到 )。 
关于 粘 虫 的 学 名 在 意见 未 统一 之 前 , 牺 保 留 作者 原 用 的 学 名 一 一 筷 者 。 
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的 射精 管 ,以 及 附 腺 等 部 分 组 成 。 
1. AL (testes) (图 1-1) 一 一 位 于 第 4 腹 节 背 板 下 方 , 一 对 ,黄色 , 左右 紧密 并 接 , E 
属 椭圆 形 , 长 1 Sk, HRE BAUR (scrotum) 包围 在 一 直 , 外 另 被 白色 薄膜 。 








图 1 雄性 内 生殖 器 全 图 CX 40) 图 2 雄性 单 射精 管 图 (X 63) 
1.8339, (testes); 1. 复 射精 管 《〈ductus ejaculatorius duplex); 
2. EPREZE (seminal vesicles); 2. 单 射精 管 的 原 节 (the primary segment of the ductus eja- 
3. 输 糖 管 (vas deferens): culatorius simplex): 
4. 复 射精 管 (ductus ejaculatorius duplex); ”3. 单 射精 管 的 厚 壁 肌 区 《heavyy muscular area of cuticular 
5. 单 射精 管 〈ductus ejaculatorius simplex); segment of ductus ejaculatorius simplex); 
6. HR Caccessory glands), 4. Ape AR Chorn-like duct of cuticular segment 


of ductus ejaculatorius simplex); 
5. fH AR GIZE Chorn-like lateral extension); 
6.475% (frenum of spermatophore); 
7. 精 球 柄 (collum of spermatophore); 
8.BHZE9E (aedeagal caecum), 

2. RHE (seminal vesicles) (图 1-2) 一 一 条 输精管 膨大 而 成 , 计 有 2 对 , 第 一 对 紧 搂 
在 化 丸 腹面 ,长 蚀 状 ,长 1.5 毫米 ;第 2 HARR, 长 2 Kk, MABAKI 1 KORE 
相通 ,二 管 彼此 交叉 旺 “X” 状 。 

3. 输精管 (vas deferens 儿 图 1-3) 一 一 为 从 第 2 对 肝 精 这 下 端 发 出 的 一 对 租 管 ,长 11 
IK AWA 0.1 毫米 ,他 端 开口 于 复 射 精 管 的 外 侧 上 端 3 一 4 毫米 处 。 

4. 复 射精 管 (ductus ejaculatorius duplex)( 图 1-4) EMERALD RK (sperm 
-bundles) MUIR RT ASAT, URN IG RR PEMA, BEE MER, 
质地 较 硬 , 旦 数 次 弯曲 盘旋 于 体内 , 长 10 毫米 ,上 端 与 附 腺 相连 ,下 端 两 管 汇合 成 单 射精 
管 。 管 之 中 部 较 粗 ,直径 为 0.5 一 0.8 毫米 ,两 端 渐 缕 。 

5. 单 射精 管 (ductus ejaculatorius simplex) (K 1-5; 图 2) 一 一 有 系 复 射精 管 汇合 而 成 的 
HE IR OTIRA (aedeagal caecum) 内 (图 4-9; 5-1)。 | 

Callaham 等 (1958 ， 1960) 将 夜 蛾 科 昆 虫 (Heliothis zea, Pseudaletia unipuncta, Peri- 
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droma margaritosa) 的 单 射精 管 复 分 成 原 节 与 表皮 节 两 大 部 分 。 前 者 是 精 球 原 (spermato- 
phora precursor) 形 成 之 外 ,后 者 是 精 球 原 转 化 成 精 球 (spermatophora) 的 地 方 。 

粘 虫 单 射精 管 的 原 节 (the primary segment of the ductus ejaculatorius simplex) (EI 
2-2) 是 一 条 长 60 一 70 毫米 的 管状 物 ,直径 为 0.8 一 1 豪 米 ,白色 , 薄 壁 ,柔软 ,透明 , 而 单 射 
精 管 的 表皮 节 (the cuticular segment of the ejaculatorius simplex) 由 两 部 分 构成 :四 紧 接 
单 射精 管 原 节 之 后 者 为 一 旦 “S” 形 具有 厚 壁 肌 的 管子 (图 2-3), 长 6 Bk, Bima 05 
米 , 近 原 节 处 宽 1 毫米 ;@ 为 具有 角 状 侧 突 的 管子 (图 2-4), 盾 地 较 硬 ,长 15 一 20 BK, FE 
0.5 一 0.8 毫米 , 近 阳 茎 到 处 宽 1 Se 2k, thier APA ZAREA ARWR 2-5) 位 于 管 之 前 
端 , 和 具有 厚 壁 肌 的 S 形 管 相连 。 

6. 附 腺 (accessory glands) (图 1-6) 一 一 从 复 射精 管 之 顶端 发 出 , 为 一 对 极 长 之 细 管 ， 
长 92—112 毫米 ,直径 0.2 一 0.3 ER, THEE, 他 端 封 开 ,游离 于 体腔 内 。 两 管 极 近 , 但 不 紧 
人 靠 。 全 部 附 腺 紧密 地 盘旋 蜂 昌 于 体内 :弯曲 达 数 十 次 。 

(=) 外 恤 生 殖 器 (图 3、 4) 

由 第 9、10 腹 节 及 其 附 肢 演化 而 成 , AREAL AR, ER LIER FP AEP BE 

甘 和 交尾 时 握 持 肉体 的 器 官 。 

.22 : 1. 2758 (tegumen) (EJ 3-1; 4-1) 
KAEMI (vinculum)( 3-2 ; 4-2) 
REGU Bl BS 9 腹 节 的 背 板 
和 腹 板 形成 ,二 者 均 呈 狭长 扎 鞍 形 , 相 
向 而 生 , 在 抱 握 器 的 基部 相关 接 。 背 
FERS FIn ARATE EE 突 《penicu- 
lus) (图 3-3), AEA, 可 作为 清 刷 
RAZ Alo 

2. HER (uncus) (E 3-4; 4-3), 
SAJE (subscaphium 或 gnathos) Fle 








2 
图 3 雄性 内 生殖 器 (正面 观 ) Cx 63) 





IN oe Y, = of 

1.2798 (tegumen); 12. 冠 刺 (corona): FEBUZE (scoii) (图 3-5; 4 4) ENTE 
?2. 基 腹 弧 (vinculum); 13. 抱 器 腹 (sacculus); 突 与 背 儿 的 中 背面 连接 形 如 拍 状 ， 先 
3. 忽 毛 突 (peniculus); 14. 抱 器 腹 突 (clavus); 7" 、 ae 
4. 钢 形 突 Cuncus); 15. 抱 器 背 (costa); 端 尖 长 :基部 粗 肥 ， 月 MEARKE, 中 
5. PERZ (socii); 16. 抱 器 背 突 (editum): RER, BREA. HAER 
6. 显 形 突 的 主 突 (cochlear): 17. 抱 器 中 突 (clasper); oe IB 
7 ERUR (brachia); 18. 抱 器 内 突 (ampulla); 0 FE MEA ZF 
8. ALF (tuba analis); 19. [RI (diaphragma); 在 钢 形 突 的 两 侧 ， 有 一 对 叶 状 构 
9. ACPA (anus); 20. [AZEHIK (anellus); 、 ， 
10. 抱 握 器 (valvae or harpes) 21. 阳 苍 基 环 (juxta); 造 , 是 背 兜 侧 突 。 - 

CEER; AML; 22. (distal spine), SATE EERE DAR (图 3- 
11. 抱 器 映 Ccucullus); 6), 基部 有 两 侧 恬 ( 图 3-7), Ogato 等 


(1957) 分 别称 之 为 主 突 (cochlear) 和 例 臂 突 (brachia)。 . 

上 壕 三 种 构造 均 系 从 第 10 腹 节 演化 而 来 ,过 去 於 为 仪 形 突 及 矣 形 突 分 别 代表 第 10 腹 
节 的 背 板 和 腹 板 ,但 Ogato 等 (1957) 指 出 ,它们 不 是 车 正 的 体 节 , 而 是 第 10 腹 节 的 附 肢 。 
EERE RRA AIBN “scaphium”, 
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ALF (tuba analis) (图 3-8; 4-6) 
FRC ZH, Ae 
的 后 端 , 白色, 柔软 , HE SA 
形 突 的 腹面 相连 ， 腹 壁 则 与 跌 形 突 密 
切 接合 , 工 受 甚 支持。 肛门 (anus)( 图 
3-9; 4-7) FF OER EH Bia. 

3. 抱 握 器 (valvae 或 harpes) (图 
3-10; 4-8) 是 第 9 腹 节 的 附 肢 及 
MEPR RO AET o 为 一 对 大 形 、 DEER 
形 构造 , 占 整 个 外 生殖 器 的 大 部 分 ,位 
于 背 兜 下 端的 两 便 , 拭 与 之 关 接 。 

抱 握 器 的 构造 复杂 ， 可 分 为 三 大 
部 分 : 上 部 称 为 抱 器 端 Ccucullus) (图 
3-11), 是 抱 握 器 顶端 的 部 分 , BABS 
三 角形 , 近 外 糊 处 有 十 数 行 冠 刺 (coro- 
na) (E 3~12), 排列 不 太 规 划 ; He 器 
端的 顶 上 角 , 具 一 长 物 1 毫米 的 刺 ( 图 








Ay 


图 4 雄性 外 生殖 器 (侧面 观 )《X 63) 


1.24799 (tegumen); 10. p2 (aedeagus); 
2.32890 (vinculum); 11. PAZERA (anellus); 
3. 9ER Cuncus); 12. PAH (juxta); 
4.9 RRA (socii); 13. BHZE (HAL (protractor of 
5.27628 (subscaphium or penis); 
gnathos); 14. IHL (retractor of 
6. fe (tuba analis); . penis); 
7. BCPA (anus); 15. 单 射精 管 (ductus ejacula- 


8. 抱 握 器 (valvae or harpes); torius simplex), 
9. BI (aedeagal caecum); 


3-22), Pierce (1909) 称 之 为 距 (spur)， 作 者 认为 称 为 端 刺 《〈distal spine), 更 为 确切 , tk 
刺 是 粘 虫 雄性 外 生殖 器 的 独 具 特 征 之 一 ,可 以 此 区 别 与 近似 种 。 

抱 握 器 的 下 部 称 为 抱 器 腹 (sacculus)( 图 3-13), 是 近 基 腹 弧 下 映 的 部 分 , SAE MRAM 
与 抱 器 背 分 离 , 此 处 极 肯 化 ,在 外 和 缘 的 上 部 陡然 向 外 突出 成 耳 状 , 几 与 抱 器 端的 外 和 乡 相 齐 。 
抱 器 腹 的 背 符 中 央 有 一 小 形 窜 状 突起 , 生 有 了 朴 毛 , 称 为 抱 器 腹 突 (clavus) 儿 图 3-14)o 

在 抱 器 用 背 称 的 腹 方 ,是 为 抑 器 背 (costa)( 图 3-15), MAE DEE SSMA TEARS HE 
器 背 处 常生 有 三 角形 突起 ,是 为 抱 器 背 突 (edirum)( 图 3-16)。 

抱 握 器 的 中 央 部 分 生 有 二 个 突 超 ,其 向 外 方 生 长 者 为 抱 器 中 突 (clasper )( A 3-17), ,向 
内 方 生长 者 为 抱 器 内 突 (ampulla)( 图 3-18)。 

抱 握 器 的 四 周密 生长 毛 ( 图 3, 右 便 所 示 ) AACA 3, 左 侧 所 示 )。 





图 5 ŽC 63) 
1. B2% (aedeagal 4. 生 殖 孔 《gonopore); 
caecum); 5. 角 状 器 (cornuti); 


2.24m (aedeagus); 6. dpe (ductus eja- 
3. PRA HEHE (vesica); culatorius simplex), 


4. PHA (penis BK phallus) 及 其 支持 机 构 
—— HARRISIA IE (aedeagal caecum) 
(E 4-9 3 5-1) Fae BE SARS BAA tis (aedeagus ) 
《图 4-10; 5-2) 租 成 , 两 者 共 长 3 毫米 , 外 被 
CHIE, MARE RATA DAA PA 
(内 部 ) 及 作为 肌肉 的 附着 点 (外 壁 )。 阳 苍 端 
的 前 奖 倚 有 可 翻 缩 的 膜 质 部 分 ， 称 阳 苍 端 膜 
(vesica) (K 5-3) ,其 前 端的 开口 是 为 生殖 和 孔 
(gonopore)( 图 54), 

阳 葵 的 内 部 藏 有 内 BA ZS (endophallus》 
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(图 6), TES IRS aK, FERRE, 极 具 章 性 ,外 和 破 狼 行 薄 肌 ,长 6 毫米 ,可 延伸 达 8 毫米 。 
内 部 具 多 枚 小 刺 构成 条 形 的 角 状 器 《cornuti) (图 5-5; 6-1)。 射精 管 的 末端 有 一 小 段 进 
ARBRE , 与 内 阳 苍 相连 接 (图 6-2)。 





”图 6 KEREC 63) 
1. 角 状 器 (cornuti); 


2. 单 射精 管 (ductus ejaculatorius simplex), 


从 背包 腹 篆 向 下 至 基 腹 红 之 问 的 空间 内 ， 为 一 大 
Fri ERASER (diaphragma) (E 3-19). 此 膜 由 第 
9 一 10 腹 节 的 节 则 腊 演 变 而 来 , SEM oe A a 
所 穿 透 ,在 阳 共 端的 背 方形 成 倒 “U” 学 形 的 骨 化 构造 ， 
名 为 阳 茎 端 环 (anellus)( 图 3-20; 4-11); REDIS 
基 腹 弧 的 上 端 部 分 相连 (图 7-6); 而 腹面 形成 一 中 板 ， 
称 为 阳 莫 基 环 (juxta) (图 3-21; 4-12; 7-7)。 M23 
环 及 阳 荟 端 环 均 是 支持 与 固定 阳 芭 端的 构造 。 

5. 肌肉 《muscles) 一 一 交尾 时 ,雄性 外 生殖 器 作 剧 
烈 之 伸 适 动 作 ， 而 各 构造 之 间 的 协调 及 灵活 性 在 很 大 





_ 程度 上 依 邓 于 肌肉 之 伸 夭 。 


(1) 阳 苍 伸 肌 (protractor of penis) (图 4-13) RIAA Me WLCretractor of penis)( 图 4-14): 
前 者 是 从 基 腹 弧 上 录 伸 向 阳 苍 圳 后 端 侧面 的 肌肉 ,能 司 阳 艺 前 伸 动 作 ; ae SE 
面 中 央 促 向 阳 茯 传 前端 腹面 的 肌肉 ,能 司 阳 茎 后 退 动 作 。 从 此 一 种 肌肉 的 区 全 情况 来 看 ， 


可 证 明 阳 蔡 系 来 源 于 第 9 腹 节 。 


(2) BIRA (flexor of anellus)( 图 7-9) 及 
阴茎 基 环 届 肌 (flexor of juxta) (图 7-10) 一 一 前 者 有 
来 自 背 兜 下 端的 肌肉 ， 后 者 有 来 自 抱 器 腹 的 肌肉 。 由 
此 亦 能 看 出 二 者 来 源 于 第 9 腹 节 。 

(3) ERRAL (flexor of socii) (图 7-8) 背 
兜 侧 突 的 内 壁 有 发 自 背 兜 后 端 下 方 的 必 肌 ， 从 而 能 看 


HAERA No 


(4) 抱 握 器 屈 肌 (flexor of valva) (K 7-11) fa 
握 器 的 基部 有 来 自 基 腹 弧 上 端的 屈 肌 ， 此 点 能 推断 出 





抱 握 器 的 来 源 。 

PERUSAL, TENE SESE OE Be : 
个 外 生殖 器 肌肉 着 生 的 支点 ,并 是 机 械 作用 的 中 心 ,更 图 7 Ube acre OA 
FY AALS RE Ae HET HA SL 1 


2.9 RIZE (socii); 


三 、 雌性 生殖 系统 3.4958 Ctegumen); 


(一 ) ASPET (A 8) 


4. Æ (vinculum); 
5. 抱 担 器 (valvae or harpes); 


包括 一 对 卵 灶 和 与 卵巢 相连 的 一 对 侧 辐 孵 管 ， 中 。。 SAARE Gaeli; 


HDPE Se FRE AAS 


7 PAAR Guxta); 
8. € AURAI (flexor of socii); _ 


1. BPA Covaries) CEI 8-1) ZARIN SP3, 10 RAMAN, exor of anella); 


10. PZL (flexor of juxta); 


EAHA, p h 4 AUPE (ovarioles ) (图 8-2) 11. 抱 可 器 届 肌 (flexor of valva), 
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HX, SPIRE AS sh, Ki 70 一 75 EK, HAS, 弯曲 达 十 余 次 , ABA 


前 伸 达 第 2 腹 节 。 

芒 集 管 的 顶端 极 和 组 , 自 顶端 至 基部 渐次 加 粗 , 最 
后 , 两 粗 卵 集 管 集合 地 通信 一 对 侧 输 卵 管 Coviductus 
lateralis) (图 8-3) A, EAKA 1 Bok, thie She 
期 管 (oviductus communis) (E 8-4) 483 PARSE 
长 3 豪 米 左右 。 

中 输卵管 后 端 联接 有 外 生殖 腑 (vestibula) (E 
3-5)， 两 者 联接 处 有 长 移 1 BKM, TAS 
曲 。 外 生殖 腔 长 2 毫米 ,其 外 端 在 第 9 腹 节 的 开口 ， 
即 为 产 卵 孔 (ovivorus 或 ostium oviductus)( 图 8-6; 
9-13), 孔 之 四 周 季 坎 呈 海 编 状 。 

IPERE AHG, WRAN ERG, ZA 
ARTAR Go MEREK 8-14) 或 孵 形 (图 8- 
15)。 位 于 卵 旬 管 顶端 之 未 成 熟 卵 粒 , AH 0,1 5 
米 , 基 部 老 熟 之 咏 粒 直径 为 0.8 毫米 , HEPA SAY 
大 而 突出 。 PRIER KBA 5 一 6 WEAS E 
3-14), 有 时 外 生殖 腔 内 亦 有 一 粒 老 熟 待产 的 孵 粒 存 
FE; CURR ODS AY FY EA 2 一 3 BLIP, 

SS Pee (receptaculum seminis 或 spermatheca) 
——FAKIZERD , BOSE 8 ERE Curriculus) (图 8- 
PASMET Clagena) (E 8-8) 两 部 分 。 前 者 长 1.5 

毫米 ,后 者 长 2 一 3 豪 米 , 两 者 顶部 您 合 , 并 在 此 
处 bk 3 EEK AOS BYE Cductus receptaculi)( 图 
相通 。 受精 管 形成 数 个 弯曲 , 其 中 以 近 受 精囊 
个 老生 最 为 明显 wor etch Aspe ee 
SERRE RE AY [Bet HH EER SE REAR (spermathe- 
cal gland)( K 8-10) , ARK 18 毫米 左右 。 

3. 附 腺 (accessory glands) 
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图 3 嫌 性 六 生殖 器 图 (X 40) 
1.5982 Covaries); 
2.GNSL Covarioles); 
3. MARINE Coviductus lateralis): 
4. binge (oviductus communis); 
5. HAMAR (vestibula); 
6.F£5NFL (ovivorus or ostium oviductus); 
7. SER (utriculus); 
8. See RFE Clagena); 
9. See (ductus receptaculi); 
10. SKE REAR (spermathecal gland); 
11. MARJE (accessory gland reservoirs); 
12. MAREJ (accessory gland main reser- 

voir); 

13. 附 腺 〈accessory glands); 
14 一 15. 荐 粒 (eggs)。. 


一 包括 附 腺 守 (accessory gland reservoirs) (图 8-11) 及 附 


腺 两 部 分 。 前 者 位 于 第 6 一 7 腹 节 间 , 以 微 气 管 紧 附 于 直肠 后 端 , AATRIBGERD, K 
1.5 毫米 ,充满 腺 液 时 , 饮 满 成 水 泡 状 。 在 其 内 侧 上 方 各 有 一 2 一 3 毫米 长 的 管子 与 附 腺 主 
BE (accessory gland main reservoir) (图 8-12) 相连 , 联接 点 在 主 隅 的 上 部 中 央 , 两 管 基 部 
SEER, FEM RES BEG RICA 8-13), ARK 30 一 55 E, ke h TIRRAN 
的 空隙 肉 。 

附 腺 主 刘 为 长 2.5 加 米 的 长 形 苔 状 物 ， 其 顶端 有 1.5 3 
开口 在 后 者 中 部 。 

PRL FURIE et RSE EPS OL Be Sl THR 
(=) 外 部 生殖 器 (图 9) 


米 长 的 管子 与 外 生殖 腔 相通 ， 
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TE BE a Be RN SE Se A AC EF OP EH o 

1. Z€BU2E( bursa copulatrix) (图 9) 一 一 位 于 腹部 腹面 中 央 ， 起 于 第 8 节 腹 板 , 朝 头 向 
延至 第 3 腹 节 。 复 可 分 为 交配 豆 孔 (ostium bursa)( 图 9-1; 10-1) 28S (ductus bursae ) 
(图 9-2; 10-4) fA (corpus bursae)( 图 9-3) FN 2A (cervix bursae)( 图 9-4) 等 数 部 分 。 





图 10 峻 性 腹部 末 映 图 (CX 63) 


1. 388222FL (ostium bursa); 

2.HE (sinus vaginalis); 

3.953 (antrum); 

4.385: (ductus bursae); 

5. RIESE Cantapophyses): 

6. 后 棒 突 Cpostpophyses); 

7. 肛 和 乳 突 Cpapillae anales); 

8. 前 阴 片 Clamella antevaginalis); 

9. 后 阴 片 Clamella postvaginalis): 
10. 节 间 膜 Cintersegmental membrane), 





图 9 SUE REF" SNS 2 36 Be EPC X 40) VIL = 第 7 KT; VIII = 第 8 腹 节 ; Ix = 第 9 腹 节 。 
1. 交 配 浊 和 孔 (ostium bursa); 
2.185 Cdu bursae); : i 
3 es Dursae) 交配 履 孔 开口 在 第 8 PMR, Jk 
4.9858 (cervix bursae); LEHI S IRH, FRR, 孔 下 形 
5. BAS in aginalis); nya > ee 。 。 1 
ofan cious vagin 9 ERRIRE, BRAD BASE EZ (sinus vaginalis) 
7. 导 精 管 (seminal duct); (图 9-5; 10-2), 由 此 导入 训导 管 。 
8. rE (antapophyses); 
9. 肛 乳 突 (papillae anales); wep eK 3 毫米 ， 其 前 端的 骨 化 部 分 称 
10. #838 Cpostpophyses); TIE) (antrum) (E 9-6; 10-3) , FB ARES 
11. 前 阴 片 Camella antevaginalis); RE, SRI HA IS, ETERA, 长 2 


12. 后 阴 片 〈lamella postvaginalis); 
13. 产 卵 孔 《ovivorus or ostium oviductus)。 毫米 , 深 褐 色 ;, 近 腹 板 的 一 面 ; 具 明 化 锥 奉 , 另 


下 一 第 ?9 腹 蔬 ;VE 一 第 8 腹 节 。 一 面 则 柔 丈 。 管 之 前 端 三 分 之 一 处 有 一 和 指 距 
离 之 弯曲 ,而 后 端 与 改 体 相 楼 的 2 一 3 SRSA, A Se 

瑟 体 为 膜 质 球形 或 梨 形 的 囊 状 物 ,最 览 处 达 2 一 3 毫米 ,是 财 放 雄性 精 球 之 处 ,发 体 上 
无 标记 (signaa)。 

AREAS UES Ho (SEM BMS RI 12 Ses, HSE 
FOTOS h, WEIHER 4 一 6 BOK, 复 又 向 办 方 弯 入 达 4 一 5 Bk, BAS 
ARS thik 1 一 1.5 BLESSES SR, BAS ARDS Be, 
其 余部 分 较为 柔软 。 


2. 导 精 管 (seminal duct)( E 9~7) 一 一 是 将 财 存 于 交配 颂 内 的 精子 输入 外 生 获 腔 的 导 
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管 ,长 6 一 8 毫米 , — im SEAM E E, 另 端 则 开口 于 外 生殖 腔 前 端 、 邻 近 受 精囊 的 开 
喇 。 导 精 管 与 囊 绒 联接 的 一 段 ,党 形成 8 一 10 VS ho 

3. 产 卵 器 (ovipositor) 一 一 由 第 8、9 MTR LGN Wt, TRS, Hs 
腹 节 彰化 , 外 狂 的 两 便 延 伸 成 棒状 的 前 棒 突 (antapophyses) (图 9-8; 10-5), 长 2 BEAK; HS 
9 腹 节 形成 管状 , 包围 在 外 生 歼 腔 四 周 , PEEP RK, 背 壁 两 侧 及 腹壁 骨 化 ,其 顶端 较 
4h, 多 毛 ， 称 之 为 肛 乳 突 (papillae anales) (图 9-9; 10-7), 由 此 内 壁 发 出 另 一 棒状 的 后 棒 
突 (postpophyses) 儿 图 9~10; 10-6), 朝 头 向 延伸 达 第 7 (SATA, KIN 3 OK ABR 
棒 突 均 为 肌肉 之 附着 点 ,用 以 固定 外 生殖 腔 等 有 关 咒 官 。 

围绕 交配 孔 与 阴道 赛 者 条 有 两 块 骨 片 ， 和 级 称 腹 骨 片 
(sterigma) 或 称 生殖 板 《genital plate)， 其 在 交配 孔 的 腹面 
者 ,为 一 三 角形 的 骨 化 板 , 称 前 明 片 (lamella antevaginalis) 
(图 9-11; 10~8), 此 片 超 源 于 第 7 一 8 腹 节 团 的 节 圈 膜 ,构成 
阴道 赛 的 腹壁 ,其 后 端 与 管 基 片 连接 ; 另 一 骨 片 构成 阴道 赛 
的 背 壁 者 , 称 后 阴 片 Camella postvaginalis)( 图 9-12;10-9)， 
此 片 与 第 8 腹 节 腹 板 您 合 。 

4. 精 球 (spermatophora) (图 11) 精 球 本 不 属于 雌 
性 生殖 器 官 的 组 成 部 分 ， 但 交尾 授精 后 常 脏 存 于 雌性 交配 
BEA , KEI — FF RUE 

精 球 谈 黄色 ,透明 , 稍 骨 化 , 有 弹性 , 由 三 部 分 构成 ,@ 
精 球体 (corpus of spermatophora) (J 11-1): 心脏 形 , 基 部 
骨 化 ,顶端 膜 质 , 易 破裂 ,新 鲜 时 顶端 有 谈 竹 色 斑 敏 , 精 球 柄 
直 基 部 中 央 伸 出 ; OHRI (collum of spermatophora) (E N a 
11-2): 柄 状 , HAE, 长 15 ok, BPE, HT Di ak (X40) 
MEHR, Osk RH (frenum of spermatophora) (图 1. 精 球体 (corpus of spermato- 








11-3): K 2 ER, AR RAR, ASE, phora); 

当 PEER EP RCE REE ee ER ; 球体 及 部 分 球 柄 藏 于 交 ee (collum of spermato- 
BCREM BER AY RBA AAA RRITE 3. RAN (frenum of sper- 
FE A ABA ' matophora), 
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ON THE ANATOMY OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF THE 
ARMYWORM, PSEUDALETIA SEPARATA (WALKER) 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) 


Ho CHI-LUNG 
(North-Eastern Agricultural College) 


This paper deals with the anatomy of the reproductive system of the armyworm, 
Pseudaletia separata (Walker). The internal and external organs of both sexes ate 
described. 

On the part of the male internal organs, there are a pair of testes; the two testes 
of opposite sides are closely united as a single round organ enclosed in a common crim- 
son scrotum. ‘The vasa deferentia are paired narrow tubes about 11mm in length and 
the basal section of each vas deferens is twice enlarged to form the seminal vesicles. It 
was found that the ductus ejaculatorius includes the paired anterior part, the ductus 
ejaculatorius duplex, and the posterior single tube, the ductus ejaculatorius simple. At 
the apex of the ductus ejaculatorius duplex is situated a pair of accessory glands each of 
which is measures 92—113 mm in length and 0.2—0.3 mm in diameter. 

The external genitalia of the male is extremely complex. Both the tegumen and the 
vinculum are articulated mid-laterally and therefore form a transverse narrow ting. At- 
tached to the mid-dorsal part of the tegumen is the uncus, the central hook of which is 
simple in form, and the socius situated on each side of the base of the uncus is found to 
be soft and lobiform in structure. The gnathos lying beneath the tuba analis includes 
a sclerotized main plate, the cochlear and two lateral arms, the brachia. The largest 
portion of the male genitalia is formed by the paired clasping organs—the valvae; they 
may be divided into four regions: upper, lower, central and distal. Detailed descriptions 
are given to various parts of these regions. There is a long distal spine attached to the 
apex of the cucullus; it is a striking feature of P. separata and therefore may be used 
for distinguishing other species of the same genus. 

The phallus, or penis, consists of a bulbus, basal portion, the aedeagal coecum and a 
slender, terminal portion, the aedeagus. The structure of the spermatophore was examin- 
ed and described. The muscles of related organs in the male genitalia are mentioned 
also. ` 

In the female，the internal reproductive organs are composed of a pair of ovaries, 
each of which consists of four polytrophic ovarioles. A pair of lateral oviducts, each 
measuring 1mm in length, unite posteriorly to form the oviductus communis of 3mm 
long. The latter connects with the vestibule opening to the exterior by the oviporus. 
Spermatheca, or the receptaculum seminis, is an organ consisting of a small lobe, the 
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utriculus, and a large lobe, the lagena. ‘The spermathecal gland opens at apex of the 
utriculus. Both the utriculus and the lagena unite at bottom, from which arises the 
ductus receptaculi attached to the vestibula dorsally. A pair of accessory glands, each 
ranging from 30 to 55mm in length, join the apex of two accessory gland reservoirs 
respectively, which are attached to the accessory gland main reservoir at its middle. The 
accessory gland main reservoir enters the vestibula at its middle part. 

The essential parts of the reproductive system in the female are the bursa copulatrix 
and the ovipositor. The bursa copulatrix includes the ductus bursae, the corpus bursae 
and the cervix bursae. The ovipositor is not a specialized structure. Its sterigma are 
also briefly discussed. 


